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* Specialise en chirurgie generals Ft digestive 
' Chirurgie Coelioscopique - Proctologic 
' Dtpldmede I'universrte Paul Sabatier d e Toulouse 
' Praticien hospitals des hdpitaux de France 
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TANGER LE ; 15 02 2015 


COM Pte RENDU OP FRaTQJRf 
mom DU MALADE : CHF! OUAUt R^MOy 
OPERATEUR; Dr M. EL BAKKALf 
A.NESTHE5JSTE; Dr 5. GHALLEB 
CLINIQUE : DETROIT 

INDICATIONS: PROLAPSUS UTERI N EXTERIOR, sf 

rectoceJe. EXTERIORISE avec cystoc^le 

Incontinence urinaire ef effort. 

TECHNIQUE OPERA TOiRE ; 
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Drainage at fermeture plan par plan. 
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^MPI LRErjDU OPERATOIRE 
OM DU MALADF : CHFl OUAN| R[| IIMOU 
OPERATEUR: Dr M. EL BAKKALI 
ANESTHESISTE: DrS. GHALLEB 
CLINIQUE : DETROIT 


Z°t' 0 C ™° NS: PROLAPSUS UTERI " 1 EXTHR,0 R1 SE avec cystoc** « 


Incontinence urinaire d'effort 

TECHNIQUE OPERATOIRE : 


Sous rachl anestWsie LAPAROTOMIE, on realise un G hystermomie 
subtotale inter annexielle. 


On realise one cure de rectocele avec promontofixation par une plaque 

en rnercylene. 


Peritonisation complete et on finit 
technique de Bursh 

Drainage et fermeture plan par plan. 


par la cure de cystoceVe par I 



